EGO 4                                  [1940

March 21     Happened for the first time on Hugo's ridicu-
Thursday.    lously named Zim-Zi%imi, which sounds like a
conjuring trick by the Great Dante. Found this
tremendous passage on the tomb of Cleopatra :

Passants, quelqu'un veut-il voir Cleopatre au lit ?

Venez; 1'alcove est morne, une brume I'emplit;

Cleopatre est couchee a jamais; cette femme

Fut I'eblouissement de 1'Asie, et la flamme

Que tout le genre humain avait dans son regard;

Quand elle disparut, le monde fut hagard;

Ses dents etaient de perle et sa bouche etait d'ambre;

Les rois mouraient d'amour en entrant dans sa chambre;

Pour elle Ephracfeus soumit 1'Atlas, Sapor

Vint d'Ozymandi^is saisir le cercle d'or,

Mamylos conquit Suse et Tentyris detruite

Et Palmyre, et pour elle Antoine prit la fuite;

Entre elle et 1'univers qui s'offraient a la fois

II hesita, lachant le monde dans son choix.

Cleopatre egalait les Junons eternelles ;

Une chaine sortait de ses vagues prunelles;

0 tremblant coeur humain, si jamais tu vibras,

C'est dans 1'etreinte altiere et douce de ses bras;

Son nom seul enivrait; Strophus n'osait 1'ecrire;

La terre s'eclairait de son divin sourire,

A force de lumiere et d'amour, eflrayant;

Son corps semblait mele d'azur; en la voyant,

Venus, le soir, rentrait jalouse sous la nue;

Cleopatre embaumait 1'Egypte; toute nue,

Elle brdlait les yeux ainsi que le soleil;

Les roses enviaient 1'ongle de son orteil;

0 vivants, allez voir sa tombe souveraine;

Fiere, elle etait deesse et daignait etre reine;

L*amour prenait pour arc sa levre aux coins moqueurs;

Sa beaute rendait fous les fronts, les sens, les cceurs,

Et plus que les lions rugissants etait forte;

Mais bouchez-vous le nez si vous passez la porte.

All day I have been going about the house chanting:

Et plus que les lions rugissants etait forte;
Mais bouchez-vous le nez si vous passez la porte.

March 23 I was sitting in the kitchen talking to Fred when
Saturday, the door of a cupboard reaching to the floor began,
very slowly, to open. That my ' fell of hair' did
not rise was^due entirely to the absence of fell. After an
immense time, some five minutes perhaps, the door opened
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